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सं . 4582 ] 
No. 4582 ] 


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
भारतीय मानक ब्यूरो 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 नवम्बर , 2018 
का . आ . 5802( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय मानक 
ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 


स्थापित तिथि 


क्रम 
संख्या 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की । 

संख्या वर्ष और शीर्षक 


रद्द होने की 
तिथि 


__ भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द 
होने है , अगर है , की संख्या वर्ष और 

शीर्षक 
( 4) 


( 3 ) 


( 5 ) 


6 नवम्बर 2018 


6 नवम्बर 2018 


आई एस 397 ( भाग 4) : 2018/ आई एस 

ओ 7870- 4 : 2011 उत्पाद के दौरान 
सांख्यिकीय गुणता नियंत्रण की प्रणाली भाग 

4 संचयी जोड़ चार्ट 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 397 (भाग 4 ) : 2003 
उत्पादन के दौरान गुणता नियंत्रण की 
प्रणाली भाग 4 गुणों की विशेष 

नियंत्रण सारणी 
( पहला पुनरीक्षण ) 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 397 ( भाग 6) : 2018/ आई एस 

ओ 7870- 6 : 2016 उत्पादन के दौरान 
सांख्यिकीय गुणता नियंत्रण की प्रणाली भाग 

6 ई डब्ल्यू एम ए नियंत्रण चार्ट 


6785 GI/ 2018 
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6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 397 (भाग 8) : 2018/ आई एस 

ओ 7870 -8 : 2017 उत्पादन के दौरान 
सांख्यिकीय गुणता नियंत्रण की प्रणाली भाग 
8 शोर्ट रन और छोटे मिश्रित बैचों के लिए 

चार्टिंग तकनीक 


6 नवम्बर 2018 


6 नवम्बर 2018 


आई एस 1571 : 2018 एविएशन टर्बाइन 
ईधन , मिट्टी के तेल के प्रकार, जेट - ए -1 - 

विशिष्टि 
( दसवां पुनरीक्षण ) 


आई एस 1571: 2017 एविएशन 
टर्बाइन ईधन , मिट्टी के तेल के प्रकार , 

जेट -ए -1 – विशिष्टि 
(नौवाँ पुनरीक्षण ) 


। 


6 नवम्बर 2018 


आई एस 3043 : 2018 भू - संपर्कन के 

लिए रीति संहिता 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 3043 : 1987 भू - संपर्कन - 6 नवम्बर 2018 

के लिए रीति संहिता 
(पहला पुनरीक्षण ) 


6 नवम्बर 2018 


आई एस/ आई एस ओ 6462 : 2011 
परिवर्तनशील इन्सर्ट वाले फेस व शोल्डर 

मिलिंग कटर्स – आयाम 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस/ आई एस ओ 6462 : 1983 | 6 नवम्बर 2018 
परिवर्तनशील इन्सर्ट वाले फेस मिलिंग 

कटर - आयाम 


6 नवम्बर 2018 


आई एस/ आई एस ओ 7176-26 : 2007 
पहिएदार कुर्सियां भाग 26 शब्दावली 


आई एस 10976 : 1993/ आई एस ओ | 6 नवम्बर 2018 
6440 : 1985 पहिएदार कुर्सियां - 
नाम पद्धति , शब्द एवं परिभाषाएं 


8 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


___ आई एस / आई एस ओ 7507- 2 : 2005 
पेट्रोलियम और तरल पेट्रोलियम उत्पादों - 
ऊध्रवाधर बेलनाकारटैंकों का अंशांकन भाग 

2 आप्टिकल - संदर्भ-रेखा विधि 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 7507-3 : 2006 
पेट्रोलियम और तरल पेट्रोलियम उत्पादों - 
ऊध्रवाधर बेलनाकार टैंकों का अंशांकन भाग 

3 आप्टिकल -त्रिकोणीय विधि 


10. 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 7507-4 : 2010 
पेट्रोलियम और तरल पेट्रोलियम उत्पादों - 
ऊध्रवाधर बेलनाकार टैंकों का अंशांकन भाग 
4 आंतरिक इलेक्ट्रो- आप्टिकल दूरी से लेकर 


विधि 


11 . 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 7507 - 5 : 2000 
पेट्रोलियम और तरल पेट्रोलियम उत्पादों - 
ऊध्रवाधर बेलनाकार टैंकों का अंशांकन भाग 
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5 बाहरी इलेक्ट्रो- आप्टिकल दूरी -सीमा 

पद्धति 


12. 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ/ आई ई ई ई 11073 
10419 : 2016 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - 
पर्सनल हेल्थ डिवाइस कम्यूनिकेशन भाग 
10419 डिवाइस विशिष्टिकरण - इन्सुलिन 


पंप 


13. 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ/ आई ई ई ई 11073 
10422 : 2017 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - 
पर्सनल हेल्थ डिवाइस कम्यूनिकेशन भाग 
10422 डिवाइस विशिष्टिकरण - मूत्र 

विश्लेषक 


14. 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 11073-91064 : 
2009 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान – मानक 
संचार प्रोटोकॉल भाग 91064 कंप्यूटर 

समर्थित इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी 


15. 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 11137 -1 : 2006 
स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों का विसंक्रमण - 
विकिरण भाग 1 चिकित्सा उपकरणों के 
लिए एक विसंक्रमण प्रक्रिया के विकास , 
सत्यापन और दिनचर्या पर नियंत्रण के लिए 

आवश्यकताएँ 


16. 


6 नवम्बर 2018 


6 नवम्बर 2018 


आई एस 12761 ( भाग 4) : 2018/ आई ई 

सी 60761- 4 : 2002 गैसीय प्रदुषण में 
लगातार रेडियोधर्मिता की निगरानी के लिए 
उपकरण भाग 4 रेडियोधर्मी आयोडीन 
मानीटरके लिए विशिष्ट आवश्यकताओं 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 12761 ( भाग 4) : 
1989/ आई ई सी 60761-4 : 1983 
गैसीय वहिस्रावों में अपक्रांतिकता में 
लगातार मानीटर करने के लिए 
भारतीय मानक उपस्कर भाग 4 
आयोडीन मानिटरों की विशिष्टि 

अपेक्षाएं 


17. 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


| आई एस 14836 ( भाग 2) : 2018/ आई 

एस ओ 3166 - 2 : 2013 देश और उनके 
उपभोगों के नामों को दर्शाने वाले कोड भाग 

2 देश उपभाग कोड 


18. 


6 नवम्बर 2018 


6 नवम्बर 2018 


आई एस 15632 : 2018/ आई एस ओ 
___ 16165 : 2013 पोत और समुद्रीय 
प्रोघोगिकी - समुद्री पर्यावरण सुरक्षा - तेल 


आई एस 15632 : 2006/ आई एस ओ 

16165 : 2001 पोत और समुद्रीय 
प्रोघोगिकी - समुद्री पर्यावरण सुरक्षा - 
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के बिखराव की अनुक्रिया शब्दावली 

( पहला पुनरीक्षण ) 


तेल के बिखराव की अनुक्रिया 

शब्दावली 


19 . 


6 नवम्बर 2018 


6 नवम्बर 2018 


आई एस 15795 : 2018/ आई एस ओ । 
2971 : 2013 सिगरेट औरफ़िल्टर रॉड - 
सांकेतिक व्यास ज्ञात करना - गैर सम्पर्क 
प्रकाशिक मापन उपकरणों के प्रयोग की 

पद्धति 
( पहला पुनरीक्षण) 


आई एस 15795 : 2008/ आई एस ओ 
2971 : 1998 सिगरेट और फ़िल्टर 
रॉड - सांकेतिक व्यास ज्ञात करना - 
गैर सम्पर्क प्रकाशिक मापन उपकरणों 

के प्रयोग की पद्धति 


20 . 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 15999 (भाग 18/ अनुभाग 41 ) 
: 2018/ आई ई सी 60034-18-41 : 2014 
घूर्णीविघुतीय मशीनें भाग 18 बोल्टता 
कन्वर्टरों के पुष्ट घूर्णीविघुतीय मशीनों में 

प्रयुक्त आंशिक तौर पर डिस्चार्जमुक्त 
विघुतीय ऊष्मारोधी पद्धतियाँ (टाइप |) 
अनुभाग 41 अहर्ता एवं गुणता नियंत्रण 

परीक्षण 


21 . 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 15999 ( भाग 18/ अनुभाग 42 ) 
: 2018/आई ई सी 60034-18-42 : 2008 

घूर्णीविघुतीय मशीन भाग 18 बोल्टता 
कन्वर्टरों के पुष्ट घूर्णी विघुतीय मशीनों में 

प्रयुक्त आंशिक तौर पर डिस्चार्जमुक्त 
विघुतीय ऊष्मारोधी पद्धतियाँ (टाइप II ) 
अनुभाग 42 अहर्ता एवं स्वीकार्य परीक्षण 


22. 


आई एस 16809 ( भाग 3) : 2018/ आई 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


एस ओ 14122- 3 : 2016 मशीनरी की 
सुरक्षा - मशीनरी तक पहुँच का स्थायी 
साधन भाग 3 सीढ़ियां स्टेपलैडर और 

गार्ड -रेल 


23. 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


| आई एस 16940 : 2018 बी .टी . कपास की 

दो घटनाओं, मान 531 एवं मान15985 की 
समक्षणिक पहचान एवं विभेदीकरण के लिए 
___ पी . सी . आर. आधारित गुणात्मक पद्धति 


24. 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16965 : 2018/ आई एस ओ 
13307 : 2013 खाद्य एवं पशु आहार की 
सूक्ष्मजैविकी - प्राथमिक उत्पादन चरण - 

नमूना लेने की तकनीक 
आई एस 16980 : 2018/ आई एस ओ 


____ 25. 


। 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 
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लागू नहीं 


6887 - 6 : 2013 खाघ एवं पशु आहार की 
सूक्ष्मजैविकी - सूक्ष्मजैविकीय परीक्षण हेतु 
परीक्षण के नमूने, प्रारम्भिक सस्पेशन एवं 

डेसिमल डाइल्यूशन तैयार करना - 
प्राथमिक उत्पादन के स्तर पर लिए गये 
नमूने की तैयारी के लिए विशिष्ट नियम 


26. 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16987 : 2018/ आई एस ओ/ टी 
एस 13136 : 2012 खाघ एवं पशु आहार 
की सूक्ष्मजैविकी -रियल-टाईम पोलिमरेज 
श्रंखला प्रतिक्रिया (पीसीआर)-आधारित 
खाघ - जनित रोगाणुओं को ज्ञात करने की 
पद्धति - शीगा टाक्सिन उत्पन्न करने वाले 
एस्चरिशिया कोलाई (एसटीईसी ) को ज्ञात 
करने की क्षैतिज विधि और 0157, 0111 , 
0103 तथा 0145 सीरो ग्रुपों का निर्धारण 


27. 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 17046 : 2018 टी वी केबलों के 
अनुप्रयोगों के लिए रेशा और रेशा तंतु केबलें 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 17047 ( भाग 1) : 2018/ आई 

एस ओ 8688 -1 : 1989 मिलिंग में 
उपकरणों के जीवनकाल का परीक्षण भाग 1 

फेस मिलिंग 


29. 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ/ टी एस 21569- 4 : 
2016 आणविक बायोमार्कर विश्लेषण के 

लिए क्षैतिज विधियाँ - जेनेटिकली 
रूपांतरित जीवधारियों एवं व्युत्पन्न उत्पादों 
की पहचान हेतु विश्लेषण पद्धतियाँ भाग 4 
P- nos एवं P- nos- npr|| डी एन ए कर्मों 
की पहचान के लिए रीयल -टाईम पी सी 

आर आधारित जाचं पद्धतियाँ 


30. 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ/ टी एस 22077 -2 : 
2015 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - चिकित्सा 
तरंग प्रारूप भाग 2 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी 


लागू नहीं 


31 . 


6 नवम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ/ टी एस 22077 - 3 : 
2015 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - चिकित्सा 
तरंग प्रारूप भाग 3 दीर्घावधि 

इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी 
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इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकता , चंडीगढ़, चेन्नई , मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल, भुवनेश्वर, कोयंबतूर , 
Taladt , GRICE , PY , YCHT, LUT TT Dilfe À fast as 3470T I HR hlacht tot http ://www . standardsbis.in ART 
इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

[PGI : PUB/3/3/2018 - 19] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs ) 
( BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th November, 2018 
S . O . 5802 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The 
particulars of the standards, if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 


SCHEDULE 


Sl. No. 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


6 Nov 2018 


6 Nov 2018 


IS 397 (Part 4 ) : 2018 /ISO 7870-4 : 
2011 Methods for Statistical Quality 
Control During Production Part 4 

Cumulative Sum Charts 

(Second Revision ) 


IS 397 (Part 4 ) : 2003 
Methods for Statistical Quality 

Control During Production 
Part 4 Special Control Charts 

by Attributes 
(First Revision ) 


6 Nov 2018 


NA 


NA 


IS 397 (Part 6 ) : 2018 /ISO 7870 -6 : 
2016 Methods for Statistical Quality 
Control During Production Part 6 

EWMA Control Charts 


3 . 


6 Nov 2018 


NA 


ΝΑ 


IS 397 (Part 8 ) : 2018 /ISO 7870 - 8 : 
2017 Methods for Statistical Quality 

Control During Production Part 8 
Charting Techniques for Short Runs 

and Small Mixed Batches 


6 Nov 2018 


6 Nov 2018 


IS 1571 : 2018 Aviation Turbine 
Fuels , Kerosine Type , Jet- A - 1 - 

Specification 
( Tenth Revision ) 


IS 1571 : 2017 Aviation 
Turbine Fuels, Kerosine Type, 
Jet- A - 1 - Specification 

(Ninth Revision ) 


IS 3043 : 2018 Code of Practice for 

Earthing 


6 Nov 2018 


IS 3043 : 1987 Code of 
Practice for Earthing 


6 Nov 2018 


[ TT II - 04S 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(Second Revision ) 


( First Revision ) 


6 Nov 2018 


6 Nov 2018 


IS /ISO 6462 : 2011 Face and 
Shoulder Milling Cutters with 
Indexable Inserts – Dimensions 

(First Revision ) 


IS / ISO 6462 : 1983 Face 
Milling Cutters with Indexable 

Inserts – Dimensions 


7 . 


IS /ISO 7176 - 26 : 2007 Wheelchairs 

Part 26 Vocabulary 


6 Nov 2018 


6 Nov 2018 


IS 10976 : 1993 /ISO 6440 : 

1985 Wheelchairs – 
Nomenclature, Terms and 

Definitions 
(First Revision ) 


8 . 


6 Nov 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 7507- 2 : 2005 Petroleum and 

Liquid Petroleum Products – 
Calibration of Vertical Cylindrical 
Tanks Part 2 Optical-Reference 

Line Method 


6 Nov 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 7507 -3 : 2006 Petroleum and 

Liquid Petroleum Products – 
Calibration of Vertical Cylindrical 
Tanks Part 3 Optical- Triangulation 

Method 


10 . 


6 Nov 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 7507-4 : 2010 Petroleum and 

Liquid Petroleum Products – 
Calibration of Vertical Cylindrical 

Tanks Part 4 Internal Electro 
Optical Distance -Ranging Method 


11. 


6 Nov 2018 


ΝΑ 


NA 


IS /ISO 7507-5 : 2000 Petroleum and 

Liquid Petroleum Products – 
Caliberation of Vertical Cylindrical 

Tanks Part 5 External Electro 
Optical Distance -Ranging Method 


6 Nov 2018 


NA 


IS / ISO /IEEE 11073 - 10419 : 2016 

Health Informatics – Personal 
Health Device Communication Part 
10419 Device Specialization - 

Insulin Pump 


13 . 


6 Nov 2018 


ΝΑ 


NA 


IS /ISO / IEEE 11073- 10422 : 2017 

Health Informatics – Personal 
Health Device Communication Part 
10422 Device Specialization – Urine 

Analyser 


14 . 


6 Nov 2018 


NA 


NA 


IS / ISO 11073 - 91064 : 2009 Health 

Informatics - Standard 
Communication Protocol Part 91064 

Computer- assisted 
Electrocardiography 


6 Nov 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 11137 - 1 : 2006 Sterilization 
of Health Care Products – Radiation 

Part 1 Requirements for 
Development, Validation and 
Routine Control of a Sterilization 

Process for Medical Devices 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


16 . 


6 Nov 2018 


6 Nov 2018 


IS 12761 (Part 4 ) : 2018 /IEC 60761 
4 : 2002 Equipment for Continuous 

Monitoring of Radioactivity in 
Gaseous Effluents Part 4 Specific 
Requirements for Radioactive 

Iodine Monitors 
( First Revision ) 


IS 12761 (Part 4 ) : 
1989/ IEC /Pub 761-4 : 1983 
Equipment for Continuously 
Monitoring Radioactivity in 

Gaseous Effluents Part 4 
Specific Requirements for 

Iodine Monitors 


17 . 


6 Nov 2018 


NA 


NA 


IS 14836 (Part 2 ) : 2018 / ISO 3166 -2 
: 2013 Codes for the Representation 
of Names of Countries and their 
Subdivisions Part 2 Country 

Subdivision Codes 


18 . 


6 Nov 2018 


6 Nov 2018 


IS 15632 : 2018 /ISO 16165 : 2013 

Ships and Marine Technology – 
Marine Environment Protection - 
Terminology Relating to Oil Spill 

Response 
(First Revision ) 


IS 15632 : 2006 /ISO 16165 : 

2001 Ships and Marine 

Technology – Marine 
Environment Protection - 
Terminology Relating to Oil 

Spill Response 


19 . 


6 Nov 2018 


6 Nov 2018 


IS 15795 : 2018 /ISO 2971 : 2013 

Cigarettes and Filter Rods – 
Determination of Nominal Diameter 

– Method Using a Non - Contact 
Optical Measuring Apparatus 

(First Revision ) 


IS 15795 : 2008 /ISO 2971 : 
1983 Cigarettes and Filter 

Rods – Determination of 
Nominal Diameter – Method 

Using a Laser Beam 
Measuring Apparatus 


20 . 


6 Nov 2018 


NA 


NA 


IS 15999 ( Part 18 /Sec 41) : 

2018 /IEC 60034 - 18 -41 : 2014 
Rotating Electrical Machines Part 18 

Partial Discharge Free Electrical 
Insulation Systems (Type I) Used in 

Rotating ElectricalMachines Fed 
From Voltage Converters Section 41 
Qualification and Quality Control 

Tests 


21. 


6 Nov 2018 


NA 


NA 


IS 15999 ( Part 18 / Sec 42) : 

2018 /IEC 60034 - 18 -42 : 2008 
Rotating ElectricalMachines Part 18 
Qualification and Acceptance Tests 

for Partial Discharge Resistant 
Electrical Insulation Systems ( Type 

II ) Section 42 Used in Rotating 
ElectricalMachines Fed from 

Voltage Converters 


22. 


6 Nov 2018 


ΝΑ 


NA 


IS 16809 (Part 3) : 2018/ ISO 14122 

3 : 2016 Safety of Machinery - 

Permanent Means of Access to 
Machinery Part 3 Stairs , Stepladders 

and Guard - Rails 


23. 


6 Nov 2018 


NA 


NA 


IS 16940 : 2018 PCR - Based 

Qualitative Method for 
Simultaneous Detection and 
Differentiation of Two Events of Bt 
Cotton , MON531 and Mon 15985 


TT II - ous 3 (ii ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


24 . 


6 Nov 2018 


ΝΑ 


NA 


IS 16965 : 2018 /ISO 13307 : 2013 
Microbiology of Food and Animal 
Feed – Primary Production Stage – 

Sampling Techniques 


25 . 


6 Nov 2018 


NA 


ΝΑ 


IS 16980 : 2018 /ISO 6887 -6 : 2013 
Microbiology of Food and Animal 
Feed – Preparation of Test Samples , 

Initial Suspension and Decimal 

Dilutions for Microbiological 
Examination - Specific Rules for 
the Preparation of Samples Taken at 

the Primary Production Stage 


26 . 


6 Nov 2018 


NA 


NA 


IS 16987 : 2018 / ISO / TS 13136 : 
2012 Microbiology of Food Animal 
Feed – Real- Time Polymerase Chain 
Reaction (PCR )- Based Method for 

the Detection of Food - Borne 
Pathogens - Horizontal Method for 

the Detection of Shiga Toxin 
Producing Escherichia Coli (STEC ) 
and the Determination of 0157 , 
0111.026 , 0103 and 0145 

Serogroups 


27. 


IS 17046 : 2018 Fibre Optic Cable 

for Cable TV Application 


6 Nov 2018 


NA 


NA 


NA 


6 Nov 2018 


NA 


NA 


IS 17047 (Part 1) : 2018 / ISO 8688 - 1 
: 1989 Tool Life Testing in Milling 

Part 1 Face Milling 


6 Nov 2018 


ΝΑ 


NA 


IS /ISO / TS 21569 -4 : 2016 
Horizontal Methods for Molecular 
Biomarker Analysis – Methods of 

Analysis for the Detection of 
Genetically Modifified Organisms 
and Derived Products Part 4 Real 

Time PCR Based Screening 
Methods for the Detection of the P 
nos and P - nos -nptll DNA Sequences 


30 . 


6 Nov 2018 


NA 


NA 


IS /ISO / TS 22077- 2 : 2015 Health 
Informatics – Medical Waveform 
Format Part 2 Electrocardiography 


31. 


6 Nov 2018 


NA 


NA 


IS /ISO / TS 22077 - 3 : 2015 Health 
Informatics – Medical Waveform 
Format Part 3 Long Term 

Electrocardiography 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah 
Zafar Marg , New Delhi- 110002 ; Regional Offices : Kolkata , Chandigarh , Chennai , Mumbai and Branch Offices: 
Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati, Hyderabad , Jaipur , Nagpur, Patna, Pune, Kochi. 
Online purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis. in . 

[Ref: PUB /3 /3 /2018 - 191 
C . B . SINGH , Addl. Director General 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii ) ] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2018 


का . आ . 5803( अ). — भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख) के अनुसरण में भारतीय मानक 
ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 


रद्द होने की 


क्रम 
संख्या 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की 

संख्या वर्ष और शीर्षक 


स्थापित तिथि - भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द 

होने है, अगर है, की संख्या वर्ष और 

शीर्षक 


तिथि 


e 


( 3) 


( 2 ) 


( 5 ) 


आई एस 15912 : 2018 बांस प्रयुक्त 6 नवम्बर 2018 आई एस 15912 : 2012 बांस प्रयुक्त 6 नवम्बर 2018 
संरचनात्मक डिज़ाइन – रीति संहिता 

संरचनात्मक डिज़ाइन – रीति संहिता 
(पहला पुनरीक्षण ) 
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग , नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों : 
नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़ , चेन्नई , मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद , बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर, कोयंबतूर , गुवाहाटी, 
हैदराबाद, जयपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http:// www.standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर 
खरीदा जा सकता हैं । 

[ संदर्भ: PUB/3/3/ 2018-19] 
सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th November , 2018 


S .O . 5803( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The 
particulars of the standards, if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 


SCHEDULE 


Sl. No. 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
Cancellation 


No . Year & Title of the 
Indian Standards to be 
Cancelled , if any 

( 4 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


6 Nov 2018 


IS 15912 : 2018 Structural Design 
Using Bamboo - Code of Practice 

(First Revision ) 


IS 15912 : 2012 Structural | 6 Nov 2018 
Design Using Bamboo - Code 

of Practice 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg , New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , 
Bengaluru, Bhopal, Bhubaneshwar , Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur , Nagpur, Patna, Pune, Kochi. Online 
purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis.in . 

[ Ref : PUB/ 3/ 3/ 2018- 19 ] 
C . B . SINGH , Addl. Director General 
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